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Table of Experiments made upon Air under Pressures greater than the Atmospheric.
H	t	h	t> I    T	H+h	H'	r	r	h'	«•+.•	V	1+100 a	Mean
m m.		m m.	I	m TO.	m ra.			m m.	m m.			
755.31	12.4°	923.13	0.00369	1678.44	755.23	99.82°	15.0°	1530.60	2285.83	0.00360	1.36734	
755.46	12.5	922.90	0.00367	1678.36	755.45	99.83	16.1	1530.89	2286.34	0.00371	1.36786	1.36760
756.67	12.8	935.87	0.00380	1692.54	756.61	09.87	15.6	1549.10	2305.71	0.00380	1.36777	
756.67	12.8	935.87	0.00380	1692.54	756.84	99.88	15.5	1549.64	2306.48	0.00371	1.36803	
756.89	13.6	935.50	0.00380	1692.39	757.09	99.89	15.4	1549.30 : 2306.39		0.00380	1.36824	
756.98	13.2	935.65	0.00383	1692.63	757.13	99.89	15.7	1549.21 | 2306.34		O.OQ3SO	1.36795	1.36800
759.21	15.4	1385.04	0.00372	2144.25	759.21	99.97	17.3	2164.61	2923.82	0.00380	1.36880	
759.23	15.1	1384.87	0.00372	2144.10	759.17	99.97	17.7	2165.09	2924.26	0.00380	1.36907	1.36894
APPABATU^ II.												
748.26	9.2	2907.39	0.00183	3655.65	748.62	99.57	9.8	4242.03	4990.65	0.00184	1.37068	
748.13	9.2	2907.37	0.00184	3655.50	748.65	99.57	9,7	4243.58	4992.23	0.00184	1.37116	
748.30	9.2	2907.27	0.00183	3655.57	748.70	99.58	9.8	4243.50	4992.20	0.00164	1.37074	
748.42	9.3	2907.09	0.00185	3655.51	748.76 1	99.58	9.8	4244.52	4993.28	0.00165	1.37104	1.37091
teJ ccordance with which the determinations have been calculated is the following:
